RasIVIol 

Programa desarrollado por Roger Sayle que permite visualizar la estructura tridimensional de las 
moléculas. Es un programa gratuito y de código abierto (cualquiera con conocimientos adecuados puede 
introducir mejoras o adaptar el programa a su uso particular). 


La última versión de este programa es RasMol 2.7.5.1, actualizado por última vez en julio de 2009. 


Funciones principales - 

■ Visualización de proteínas, ácidos nucleicos y 
moléculas pequeñas. 

■ El programa está dirigido a la exhibición, 
enseñanza y generación de imágenes de calidad 
para publicación. 

■ Funciona con documentos en formato Protein 
Data Bank (PDB) para transformarlos en 
imágenes con las que podrás trabajar. 

■ Las representaciones disponibles incluyen 
tramas de alambre, esferas de relleno de espacio, 
bolas y bastones, cintas biomoleculares sólidas y 
de hebras, etiquetas de átomos, entre otros. 



Estructura del ATP con representación de bolas y bastones en RasMol 


Compatibilidad e instalación 
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Molecular Graphics Msualbation Tool 



Vista a la página principal de RasMol 


No hay nada que instalar (excepto quizás Java) y se puede 
descargar el programa de la página web en sus diferentes 
versiones para Windows, Mac OS X y Linux. A la versión de 
RasMol para Windows también se le encuentra como RasWin. 

La descarga de la versión actual de RasMol y su manual de 
referencia están disponibles en RasMoLOrg 


Utilidad en mi área de conocimiento _ 

Con esta herramienta podemos dar una mejor presentación a las estructuras moleculares 3D, ya sean 
estas grandes o pequeñas. De esta manera, las imágenes generadas serán de calidad y podrán guardarse en 
diversos formatos para su posterior uso en alguna tarea o proyecto de investigación. 
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